A TAWIUSZ 


INŻYNIER 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ, SYN I BRAT 


przeżywszy lat 48, zmarł nagle dnia 26 lutego 1969 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 


w poniedziałek dnia 3 marca br. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, MATKA, RODZEŃSTWO I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 3 marca br. o godzinie 1.30 w kościele parafialnym 


św. Szczepana. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 


STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 D. Z. 1724/69 A-72 (2376) — 30 


Kraków, pl. Szczepański 2 — Telefon 585-67 


